Entre les anniversaires 


Entre les anniversaires de vie, de mort 
De victoire, défaite à raison ou à tort 
Nous survivons en fêtant les week-end 
Avec ou sans brin de joie, de haine 


Nous subissons la longueur des semaines 

En s'appliquant de piston, de zèle 

Accumulant les contacts vivants ou bien morts 
Qui donnent des ordres et des directives encore 


Il y a des loisirs onéreux, l'habitat 

Des passions créatrices censurées 

Des acquis contrôlés et des biens mesurés 
Des terroristes qui foncent dans le tas 


Et puis bien sûr un gouvernement, un État 
Qui nous fait trimer, taxer, endurer 

Nous réprime quand on monte une zone A 
Défendre, autonomie, gestion prématurée 


Ils l’appellent « Zone de non droit » et la démantèle 
A coup de balles, de matraques, fumigènes 

En fait il y a plus de bons droits dans ces ZAD 

Que dans privatisation de tout camarade ! 


Chaque jour est une fête, un anniversaire 
Cinquante bougies en mai, propres ou bien crades 
Va t-on connaître révolution nécessaire ? 

Ou bien envahir encore’ Caucase et Tchad ? 


Puy l'Évêque, le 19/04/2018, à 9H35 


